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MEMORANDUM FOR TU ASSISTANT SSGKTAJir OF SKFBttl (ISA) 

aibjtott U ttordaM*Julr i960 fro* Mor Iter*. 

£*?.£ M«tt forJoutiMl Affolro, o«»Jo< 
Reporting of fiMldtot Xomnac V,S« MLU- 
uSfuSmn Motion to a^upof oonit 



Poroto* 
1. Rtforonoo your ■tnortnduu of 12 July i960 on tht vr\ 



2. Tht Chltf , vsnxji* did* ia foot* foil to ranort ^ Va 

EISE'S »• i^Sy^TVoi luuoUg^o&rototo. * N? 



in Mr, Mtrthtnt'o lottor thtuld to tltrlflod S <^ V 

* oootost in lino mth tlu> fouirti fiSoT^ "* «J& 

intra! Bddlaaoa or ■osottTSf'siT^iSt^lSTTf ^ NV 



ttalttd ttotrlbutio^ 
tht — ' 
Jun 
of ouoh 




&L2i£*SVJFi mt SS L J m0mm ******* «» vi. 



*t^ 



lnoldtot froo tht USMLM 23 Juno ntooa*o« lit furtoar 
mtod that tht Ohltf, oaoii. for rtaoooo unfcnounto 



OtMrtl Bddlontn had falltd to aoko raport of tht /? & 

Ineidtnt, that tn limitation hod boon tn*r»ty f 

•nougfc to rtport at thtt tint, mio, of oourao, wtt in 
violation of oxlttlns instructions to tht ttSR Aftir 

. V Dj ?CI^32|.Trrij „ v . 




MV2H1MGXO! 



ha oon.idtra iriii pvmnt a nomrciMt of iMg*!!*/^ 
lataral feelalon not to^ttit tt» lnSStntllL^h; 

at ^r^j^^^ 



PtoL x i2TS SEZ."** m**"*™ *• ■**«•. 



XT not. 



BARL1 0. WH1SLBR 
Lt # tonml, USA 

Mrootoi* 



Pile 
Staff 
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